MIECZYSLAW MÜLLER 


RZEZBIARZ, 


przezywszy lat 37, po diugiej i dolegliwej chorobie, dnia 15 Lutego 1877 roku 


rozstał sie z tym światem. 


— 


Pograzeni w smutku rodzice wraz z familia, zapraszaja Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publieznosé na 
wyprowadzenie zwłok z domu pod 1.20 przy ulicy Długiej w sobotę dnia 17 Lutego b. r. o godzinie 3 
po południu wprost na cmentarz. 
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W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


